Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze dnia 9 grudnia 1988 roku, zmarl w wieku 69 lat 


OFICER REZERWY WOJSKA POLSKIEGO 


Kpt. MIECZYSLAW 


BRANIECKI 


ZASLUZONY DZIALACZ PZPR, CZLONEK ZBoWiD-u 


Odznaczony KK OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Za Odrę 
i Nysę, Medalem Zwycięstwa i Wolności, oraz wieloma in. odznaczeniami państwowymi, wojskowymi 
i resortöwymi. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu Prądnik Czerwony (Batowice) nastąpi 


w piątek dnia 16 grudnia 1988 r. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SYN, SYNOWA, WNUKI I RODZINA 


